CHA.PITRE  II
ON CONNAIT I/EFFORT TOTAL N SUR UNE SECTION,
SA DISTANCE u AU CENTRE DE GRAWTE.
COMMENT N SE DISTRIBUE-T-IL SUR LA SECTION ?
EFFORTS PAR UNITE EN CHAQUE POINT
§   1. — FORMULES
Meuons par le centre de gravit6 G, deux forces N', N" 6gales a N et de sens contraircs (fln).
I/elTort normal  N' produit unc pression uniforms ^r .
Lc couple de flexion Na produit en un point K a s
XT
u*
dc G un effort :
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L'effort total par unite a s de G est done :
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Soit, pour unc section rectangulaire de hauteur e et de lm de largeur22 :
t
L'offort i>ar unit6 est maximum a I'extr6mit6 M du mSme c6t6 que N par
rapport i\ G (^ = —J , minimum a 1'autrc (- = — \        *s /                                    \
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§  2. —   REPRESENTATION   GRAPHIQUE Art. 1 .. — Lc centre cle pression U est clans le noyau central :
(Rbgle du trapeze).
Solent (fu) :        M H = MAX j3 ;        M' H' = min (3. Consid6rons le trapeze M H M' H'. KK'est 1'effort par unite en K, a K de G. L'effort  par unite en   G,  G G'  est  la   pression N        MAX j3 + min [5
moyenne :
pm =
L'effort normal N fait e"quilibre a toutes les forces 616mentaires developp6es sur M M' : il passe done par le centre de gravite du trapeze et est 6gal a sa surface. H'           Si N passe par G, u = 0 : le trapeze devient un
5^         rectangle   de  surface N ;  sur  MM',   la  pression est
partout — • .
21. - N en kilogs, les longueurs en m. — Alors p en <S/1»2.
i
22. - H = e     I = — e' (e en m)-lre, p. 202 : « Calcal dan arcs encastres ». M. Auric : « Punts an waj-o/j/iene ; Calcal et Construction », p. 250 el suivantes, — Paris, Oclave Doin etnis, 1911.
